Wiedebuvg's Tbeorie der nicht iiinkelirbaren Vorgange. 1st nun CD -rrr co', so wird, indeni man - - -- — ^ setzt 27)                                        rZ£
Daraus folgt: Zwischen zwei gleiclien Korpern , selbst wenn sie verschieden teraperirt sind , kann ein nicht umkehrbarer Yorgauff ear nicht oder nur unter der Bedingung eines uinkehrbaren Yorsanges stattfinden, init einer Warniequelle , deren Temperattir das Mittel der Teinperatur der beiden Korper darstellt. Beispielsweise wiirde der gewohnliche Vorgang der Warmebewegung, wenn er sick zwischen zwei gleiclien Korpern abspielt, nach deinGesetze demmkehrbaren Vorgange erfolgen, und es galte iiberhaupt auch fur umkehrbare Vorgange die Beziehung
28)                                         dQ sobald die Korper gleich sind, und die
29)                                            dQ
wenn die Korper ungleich sind. Es ist zu wenig liber nicht umkehrbare Vorgange bekannt, als dass man sich liber einen solchen Schluss bestinmit anssern konnte, er scheint mir jedoch nicht zu Gunsten jener Theorie zu sprechen.
Wenn ferner der Yorgang zwischen den beiden Korpern sich adiabatisch abspielt, so scheidet einer der Korper — derjenige, der nur als Warmequelle dient — eigentlich iiberhaupt aus, es komint nur der Korper in Betracht, der den Yorgang durchinacht, dann aber ist die Gleichung 17), in der &' und co1 sich gerade auf den passiven Korper beziehen, nicht recht verstandlich, da es jeder beliebige Korper sein konnte, d. h. da &' und co' dann vollig beliebig sind. Wir miissen
dann haben dS = 0 und -=- =0,  d. h. nicht uinkehrbare Yorgange
cl t
verlaufen nach den Gesetzen umkehrbarer Yorgange, wenn sie adiabatisch geschehen. Auch das scheint mir wenig wahrscheinlich zu sein. Wie die Theorie auf noch mehr besondere Yorgange als zwei zu erweitern ist, braucbt nicht mehr dargelegt zu werden. Herr Wie de-burg hat sie noch auf drei Yorgange ausgedehnt, die Rechnungen sind ebenso gefiihrt wie fur zwei Yorgange. Die Gleichungen unter 18), welche der genannte Forscher ,,Zustandsgleichungen" nennt, haben immer die namliche Form. Sind die fiir die einzelnen Yorgange der Entropie entspreehenden Grossen MI, M2, M3 u. s. f., die der Teinperatur entsprechenden L^ L%, L§ u. s. f., so kann man das System der Zustandsgleichungen schreiben :ur umko.hrbiirt* Vor)yfiinx«, Wonn wir nun die Elektricitiitsinengo niittelht oituw UruhtrH HUM c-intir Strom-quelle zuffihron, so entsprirlit jodor Kl<iktrioitiilHiw*ntf« dtl xugloicb in
